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NOTA 

La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos, se 
requeriran cambios de la terapeutica. El (los) autor(es) y los editores se han esforzado para que los 
cuadros de dosificacibn medicamentosa sean precisos y acordes con lo establecido en la fecha de 
publicacidn. Sin embargo, ante los posibles errores humanos y cambios en la medicina, ni los editores 
ni cualquier otra persona que haya participado en la preparaci6n de la obra garantizan que la 
informaci6n contenida en ella sea precisa o completa, tampoco son responsables de errores u 
omisiones, ni de los resultados que con dicha informaci6n se obtengan. Convendrfa recurrir a otras 
fuentes de datos, por ejemplo, y de manera particular, habra que consultar la hoja informative que se 
adjunta con cada medicamento, para tener certeza de que la informacibn de esta obra es precisa y 
no se han introducido cambios en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para su 
administracidn. Esto es de particular importancia con respecto a f£rmacos nuevos o de uso no 
frecuente. Tambien debera consultarse a los laboratorios para recabar informaci6n sobre los valores 
normales. 
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